كل الموصل الأومي هو ثنائي قطب يوجد في جل الأجهزة الالكترونية» يتميز بمقدار فيزيائي يسمى المقاومة ونرمز لها 
بالحرف 8 وحدتها العالمية هي الأوم ©› 
* نمثل الموصل الأومي في دارة كهربائية بالرمز التالي : ]م م[ 
ك الموصل الأومي يعرقل مرور التيار الكهربائي في الدارة وبالتالي التخفيظ من شدة التيار PZ‏ 
11. قانون أوم 

أ. نشاط تجريبي 








نز التر كيب الميين ف الشكل كائيه: بلمتعمال مولد ذى تزكر سدة 
قابل للضبط وموصل أومي مقاومته 2 100 = A‏ 0 
نطبق بين مربطي الموصل الأومي التوترات المشار الو 


أسفله ثم نقيس في كل حالة شدة التيار 1 المار فيه! الجدول ؟ 


.0 
aa a r a em‏ 
EET ET e‏ 
2 هاخصنائض المتحتى المعصل عليه 7 HEEE a‏ 
٭ المنحنى عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم؛ مما يدل على أن 


التوتر [] بين مربطي الموصل الأومي يتناسب مع شدة التيار 1 المار فيه. 

















2 








ا 
E‏ 


3 أحسب معامل التناسب وقارنه مع 8»› ماذا تستنتج ؟ 
نختار نقطة ۸ من المنحنى : ۷ 4= 0۸ و IA = 40 mA‏ 


1 EE 
1 004 


٭ نلاحظ أن معامل التناسب يساوي قيمة المقاومة المستعملة. 


9 ۰ ا 
?۳ عدر 
TT? TT‏ 
»++ 4 هه 
+4+ 
+e‏ 
4ه + 
{eta‏ 


5: HEHE 100 
00 HHHH 5 
8 81 
» +» و‎ HHHH! 








-. ست لمزيد من التلاخيص و الشروحات زوروI‏ : jami3dorosmaroc.com‏ 
a‏ مميزة موصل أومي مستقيم يمر من أصل المعلم. 


ت U i lL‏ 
35 خارج قسمة التوتر [] على شدة التيار 1 تبقى ثابتة ا وی و R‏ 


:#: قانون أوم ‏ يساوي التوتر 17 بين مربطي موصل أومي جداء مقاومته +[ و شدة التيار 1المار فيه. 
و نعبر عن ذالك بالعلاقة التالية : 


بحيث : 
كم ا : التوتر بين مربطي الموصل الأو Ns‏ 
>م 1 : شدة التيار المار عبر ا با الاسر 
ك 8 : مقاومة الموصل راراي الأوم © 


oc‏ ی ا 
او ة الكهربائية لموصل أومي يمر فيه تيار كهربائي شدته 11674 و التوتر بین مربطيه ھر 3۷=€. 
ي مقاومة موصل أومي 3362. 
2. اا عندما يمر فيه تيار شدته 100:04 ؟ 
3. ما قيمة شدة التيار المار فيه عندما يكون التوتر بين مربطيه هو 5۷ ؟ 





لمزيد من التلاخيص بو الشروحات زورواط : jami3dorosmaroc.com‏ 


